المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 
ا 
3 ۳ 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكليه الملك فهد الأمنيه 
يان امتدربّة /.ساره خالد عبد الرحمن بن سنيد 'هنوية وطنية. رقت ر 0۹1۷۸۲99 
قد اجتازت برنامج (إعداد مدربات الرماية) 


والذي عقد خلال الفترة من INARA‏ ۱اه 


والله الموفق » › 


: EE 
مدير عام 00 فهد الأمنية‎ A hê مدير معهد التدريب النساني الأمني‎ 
نناقد نديرقار اكليم لز التدريم  اللواء/ 2ت‎ nD العقيد/‎ 
د.سطام بن عبدالعزيز الفارس د. علسي بن فجذالرحمن الد سيج‎ 


أي كشط أو تعديل في الشهادة يلفيها 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


7 


(شهادة) 


يشهد معهد التدريب النسانى الأمنى بكلية الملك فهد الأمنيه 
بأن المتدربة / ساره خالد عبد الرحمن بن سنيد هوية وطنية رقم ر )١١۹1۷۸۲١١۰‏ 
۱ 
قد اجتازت برنامج (الآداب والأحكام العسكرية) 


والذي عقد خلال الفترة من ۸ RST AAT‏ 
والله الموفق ‏ » 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني مدير عام كلية الملك نهد الأمنية 


اللواء/ ا 


د. علسي بن عبد الرحمن الد عسيج 


